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Societe a responsabilite limitee 
Siege social : 5 rue Guillaume Kroll 
L-1882 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg : B 148801 


Effectif au 16 avril 2010, la societe en commandite de droit anglais SOF-VIII International Holdings 
L.P. identifiee sous le numero LP012778, a ete transferee a la societe en commandite de droit 
americain, SOF-VIII International Holdings (DE), L.P., dont le siege social se situe 1209 Orange 
Street, Corporation Trust Center, in the City of Wilmington, County of New Castle, United States of 
America. Suite a ce transfert, la societe en commandite SOF-VIII International Holdings L.P. a ete 
dissoute en date du 21 avril 2010. 

Toutes les parts sociales detenues dans la Societe ont done ete transferees comme suit : 

- 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de GBP 26 (vingt-six 

GBP) chacune a la societe SOF-VIII International Holdings (DE), L.P. dont le siege se situe 
1209 Orange Street, Corporation Trust Centre, City of Wilmington, County of New Castle, 
U.S.A., enregistree aupres de I’Etat du Delaware sous le numero 4810356. 

Les detenteurs de parts sociales sont desormais les suivants : 

SOF-VIII International Holdings (DE), L.P. 

Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 

Thierry Drinka 
Gerant 



